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  فتاوى الدروس - صلاة التطوع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [2141 -2802] شخصٌ يصلي الوتر بعد أذان الفجر ويزعم أن التقويم ليس بدقيق - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يصلي الوتر دائما بعد اذان الفجر ويقول ان الوقت الذي في التقويم ليس بدقيق فهل قوله صحيح؟ هذا مخالف للمسلمين مخالف. للتقويم المعتمد وهذا من الشذوذ الذي لا يجوز له. نعم
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